inżynier, emer. nadinspektor kolei państw., uczestnik powstania z r. 1863 


przeżywszy lat 72. po długiej 1 ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramen- 
tami zasnął w Panu.dnia 3 grudnia 1913 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby L. 23 przy ulicy św. Marka wprost na cmentarz nastąpi 
w piątek dnia 5-go b. m. o godzinie 3. po południu, na który-to smutny obrzęd stroskana żona, 
dzieci ı wnuki zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


odprawione zostanie w sobotę dnia 6-go b. m. o godzinie wpół do ll-tej rano w kościele OO. Reformatów. 


Zakład pogrzebowy „Concordia* Jana Wolnego w Krakowie. Drukarnia Związkowa w Krakowie. 


